उपसंचालक, ठाणे या परिमंडळातील 
आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील ग्रामीण 
रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची (पाणी 
नमुने) ०७ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३अ, 
दिनांक २०.०५.२०२१ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संसआसे 
/आयटीडीपी/ अपदे/कक्ष५२ब /न.क्र.६०९/२०४९४-९६/२०२३, दिनांक २६.०९.२०२३ 


३) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्रक्र.-८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे या परिमंडळातील आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील 
ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची (पाणी नमुने) ०७ अस्थायी पदांना उपरोक्त अ.क्र. १ 
येथील दिनांक १८.०५.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने सहसंचालक, आरोग्य सेवा, 
(प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांनी उपरोक्‍त अ.क्र. २ येथील दिनांक २६.०९.२०२३ च्या पत्रान्वये 
०७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे या परिमंडळातीळ आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील ग्रामीण 
रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची (पाणी नमुने) ०७ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. 
28.02.2028 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-३अ 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२१-२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 

१ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (००१) (०८) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका 
दर्जा वाढविणे (२२१००४१३) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ३१.०८.२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१६१७०११६३४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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ATRANM यीन 
(अ. AT. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ पपैकी५ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२३/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-३अ 


"परिशिष्ट-अ" 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - १८ ऑक्टोबर , २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र ग्रामीण रुग्णालयाचे नांव अस्थायी पदे 
जिल्हा - पालघर 

Lae .| ! ग्रामीण रुग्णालय, मोखाडा a Sti 

2. ग्रामीण रुग्णालय, वाडा (का 

३. ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी SY 

४. ग्रामीण रुग्णालय, मनोर eo 

प. ग्रामीण रुग्णालय, कासा ॥ 

६. ग्रामीण रुग्णालय, जव्हार ae 

9. ग्रामीण रुग्णालय, डहाणू eG 

एकूण op 


पृष्ठ ५पैकी५ 


